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如 图 所 示 ， 电 源 不对 电容 器 C 充 电 ， 当 C 两 端 电压 达到 80 YX 时， 闪光 灯 瞬 间 导 通 并 发 光 ， 
CC 放电. 放电 后 ， 闪 光 灯 断 开 并 熄灭 ， 电 源 再 次 对 C 充 电 . 这 样 不 断 地 充电 和 放电 ， 闪 光 
灯 就 周期 性 地 发 光 . 该 电路 ) 


A， 充 电 时 ， 通 过 兄 的 电流 不 变 
B， 若 8 增 大 ， 则 充电 时 间 变 长 


C. 若 C 增 大 ， 则 闪光 灯 内 光一 次 通过 的 电荷 量 增 大 


D， 若 3 减 小 为 85 Y， 内 光 灯 内 光一 次 通过 的 电荷 量 俏 变 
从 
【答案 】BCD 
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【解析 】 充 电 时 ， 通 过 8 的 电流 逐渐 减 小 ,2 选项 A 错误 ， 若 增 大 ， 充 电 的 最 大 电流 减 小 ， 
充电 时 间 变 长 ， 选 项 B 正确 ， 若 C 增 大 志 记 容器 充满 电 后 带 的 电荷 量 增多 ， 则 闪光 灯 闪 光 
一 次 通过 的 电荷 量 增 大 ， 选 项 C 正确 让 若 @ 减 小 为 85 VY， 电 容器 充满 电 后 电压 仍然 大 于 内 
光 灯 导 通 需要 的 电压 ， 所 以 闪光 灯 闪 光一 次 通过 的 电荷 量 不 变 ， 选 项 D 正确 . 
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